A Craponne, le 06 juin 2018 


A I'attention de Monsieur 
le Prefet delegue pour la 
defense et la securite - 
Prefecture du Rhone 


RAPPORT 


Objet : Bilan relatif a I'experimentation des cameras mobiles par les agents de 
police municipale 

Reference : Article 10 du decret n°2016-1861 du 23 decembre 2016 relatif aux 
conditions de I'experimentation de I'usage de cameras individuelles par les 
agents de police municipale 

Piece-iointe : Arrete n°dspc-v-140417-03 du 14 avril 2017 


Monsieur le Prefet, 

J'ai I'honneur de vous rendre compte de I'utilisation qui a ete faite des cameras 
individuelles detenues par la commune de Craponne : 

Je vous rappelle que j'ai decide d'equiper de cameras pieton mes agents de 
police municipale en 2015. Suite a I'achat de quatre cameras, les agents les ont 
utilisees depuis fin 2015 jusqu'au 03 juin 2018. 

Durant I'ensemble de la periode citee ci-dessus, les agents ont procede a 
quelques declenchements avec enregistrements lors d'interventions difficiles. 
L'emploi des cameras individuelles a dissuade tres souvent les contrevenants 
de s'en prendre verbalement ou physiquement aux policiers et a desamorce 
beaucoup de conflits. Les agents sont done mieux proteges, mieux securises. Je 
vous precise qu'il n'y a pas eu, a Craponne, de consultations ni d'extractions de 
videos a la demande de la gendarmerie nationale ou de la police nationale dans 
le cadre de procedures judiciaires, administratives et disciplinaires. 

Je tiens a vous dire que mes agents de police municipale sont tres satisfaits de 
ces cameras individuelles et souhaitent pouvoir les utiliser a nouveau. 

Respectueusement, 


Le Maire de Craponne 
Alain GALLIANO 



